WLADYSLAW SIEMINSKI 


przeżywszy lat 49, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, dnia 20 marca 
1694. roku zasnął w Panu. 


W smutku pozostała żona wraz z rodziną zmarłego zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie we czwartek, t. j. dnia 22 marca 1894 roku o godzinie 2-ej po 
południu z kościoła św. Mikołaja wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukarnia Uniwersytecka. 


